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KATALINA:

MUCHAS GRACIAS POR compartir la historia conmigo; ¡Guau! Fue muy interesante leerlo; Eres un escritor con mucho talento.

Vera:


Leí tu historia, me gustó.


Jésica:


Creo que es genial.


Mónica:


¡Genial querido! ¡Qué bien!



SINOPSIS
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ESTA ES UNA CORTA HISTORIA de amor, drama y pasión, de carácter realista, donde Ubeimar Zapata Franco nos cuenta una historia, en el idioma español e inglés, basada en su propia vida. En este relato, encontrarás una narración en la que el autor intenta expresar, con otros personajes, cómo fue su propia odisea desde que tenía 14 años hasta su vida actual

SOBRE UBEIMAR
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UBEIMAR ZAPATA FRANCO nació en Medellín - Colombia en 1976. De niño asistió a la escuela primaria, secundaria e incluso fue estudiante universitario. Durante su vida estudió literatura, idiomas, pedagogía, psicología, música y artes. Hoy es autor de casi 70 obras musicales, diversidad de poemas, fotografías artísticas, diseños arquitectónicos de ciudades futuristas y diversidad de obras literarias.


DEDICACÍON
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- MI DIOS, DIOS DEL amor

- Mi hijo, por su ternura.

- Mi difunto padre, por su infinito amor.


-  Y A TODAS ESAS PERSONAS que todavía cree en el sentimiento del amor.
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La siguiente es la historia de un niño que siempre quiso ser una estrella. Él nació en un pequeño valle rodeado de majestuosas montañas, donde el aire fresco emanaba de los hermosos árboles y la cultura parecía haberse detenido en el tiempo. Este chico, llamado Ami, poseía una sencillez adornada con múltiples virtudes, tanto físicas como personales. Por un lado, era alto y de piel clara, con profundos ojos marrones, nariz prominente, manos grandes y un cuerpo atlético. Por otro lado, irradiaba amabilidad, simpatía, lealtad, energía, diligencia, afecto; en una palabra, era una persona genuinamente agradable, ¡me sigues! Bien,

¡continuemos!

Este niño no solo anhelaba ser una estrella, sino también ser auténtico consigo mismo. Sin embargo, desconocía cómo lograrlo. Su situación asemejaba a la de Forrest Gump, el personaje de la película del mismo nombre, quien anhelaba experimentar una multitud de cosas. También compartía similitudes con Siddahartha, el personaje del libro homónimo, quien incansablemente buscaba la mejor forma de encontrarse a sí mismo, explorando diversas facetas de la vida: fue monje, tuvo una hija, se enamoró, en resumen, vivió múltiples situaciones, al igual que Forrest Gump. Pero la diferencia era que Forrest Gump era un chico un poco travieso y Siddhartha era una persona muy espiritual, ya que buscaba alcanzar el nirvana, es decir, el estado más elevado del ser.

Así, la vida de Ami amalgamaba ambos estilos: un espíritu algo extravagante, pero a la vez consciente. Anhelaba realizar hazañas audaces, pero a medida que lo hacía, también construía su proyecto de vida. En su adolescencia, llevó una vida relativamente normal: asistió a la escuela, tuvo un abundante grupo de amigos, se enamoró, jugó en un equipo de baloncesto, formó parte de un grupo musical y disfrutaba inventando cosas prácticas. En una palabra, fue extraordinariamente creativo, además de ser un Boy Scout.

A la edad 17 años, cerca de cumplir los 18, tomó una decisión audaz: emprender un viaje. El destino: América del Norte, específicamente Worcester, Massachusetts, EE.UU. ¿Por qué? Su país de origen, Colombia, estaba sumido en terribles conflictos debido a las guerras entre el gobierno y la poderosa mafia colombiana liderada por Pablo Escobar Gaviria, el rey de la coca.

Un día antes de partir, se despidió de su novia entre lágrimas, sellando su adiós con un beso. Al siguiente día, repitió el proceso con su familia y se dirigió al aeropuerto. Al llegar a Estados Unidos, algo sucedió que sacudió sus emociones profundamente. ¿Qué fue? Su hermosa novia rubia, ¡así es! Sundi, no podía escapar de su mente. Permitidme hablar un poco de ella: era una chica ordinaria, también había asistido a la escuela; era extraordinariamente hermosa, con una melena rubia que enmarcaba su rostro, de baja estatura y con una sensualidad natural. Por eso Ami se enamoró de ella, además de la pureza de su alma.

Por las tardes, solían pasear tomados de la mano. Recorrían parques, montañas y bosques, exploraban quebradas, asistían al cine, a la ciudad, a conciertos; en fin, visitaban diversos lugares. Estaban, verdaderamente, enamorados. Por eso, el corazón de Ami se encontraba dolorido. Lloraba todas las noches, sumido en la tristeza, recordando a su dulce novia. Así continuó durante dos años, hasta que finalmente comenzó a forjar una nueva vida al empezar a olvidarla.

¡Bien! Detengámonos aquí por un momento. Ahora, permíteme compartir cómo Ami llegó a ese país extranjero, Estados Unidos. Este viaje no fue común, distó de serlo. Fue un viaje ilegal, apodado por la mayoría como "El viaje por el hueco", en el cual niñas, hombres, niños e incluso ancianos viajaban desde América Latina hacia Estados Unidos, empleando diversas tácticas y formas de desplazamiento. Algunos tomaban aviones desde sus países con documentos legales hasta México o Centro América, para luego proseguir ocultos en autos, cruzar ríos y refugiarse en buses o en pequeños y sencillos hoteles. Bueno, así fue la

manera en que muchas personas llegaban a Estados Unidos y, asimismo, como Ami logró llegar.

En su trayecto, Ami visitó diferentes países: El Salvador, en Centroamérica; Guatemala, también en Centroamérica; México; y finalmente los Estados Unidos. En El Salvador, no tuvo mucho tiempo para explorar el país. Luego llegó a Guatemala, donde se alojó en un hotel desordenado y algo sucio, con cucarachas correteando por las paredes y polvo por doquier.

Después, arribó a México y se hospedó en una casa corriente. Vivía allí una familia: un niño, su padre y su madre. A los dos o tres días, el padre le dijo a Ami:


—Hola Ami, ¿cómo estás? —inquirió el padre del niño.

—Bien, gracias. —contestó Ami.


—Ami, es hora de abandonar esta casa. Estamos en la frontera de los Estados Unidos y ahora viajarás a San Francisco escondido en un autobús escolar.


—Entiendo, gracias. —respondió Ami.


Después de una o dos horas, queridos lectores, Ami se encontraba en San Francisco. Su sueño se había hecho realidad y aunque le costara creerlo, era una realidad tangible. Todo parecía muy extraño: el paisaje, las casas, las calles, los autos, todo tenía una esencia diferente. Se respiraba una gran serenidad en las calles, una paz palpable.

Posteriormente, se dirigió a Los Ángeles, California. ¡Guau! No encontraba palabras para describir la impresionante vista. Había magníficas mansiones con exuberantes jardines rebosantes de flores de todos los colores imaginables. Autos sofisticados estaban aparcados frente a estas mansiones, algunos eran Lamborghinis, otros eran Rolls Royce. Además, se podían ver sirvientes en cada residencia; las calles estaban desiertas, no había multitudes transitando, y el aire no estaba contaminado. Sí, era el Sueño Americano.

Pasados uno o dos días, alguien llegó a la casa donde se alojaba Ami y le dijo:

—Ami, es hora de continuar. Aquí están boletos de avion para viajar a Nueva York. —afirmó la dueña de la casa.


—De acuerdo, no hay problema. —respondió Ami.


Con su maleta en mano, se dirigió al aeropuerto y abordó el avión rumbo a la ciudad de Nueva York. Al llegar allí, todo le parecía sumamente extraño. No sabía cómo explicarlo. El estilo de vestimenta y el lenguaje de la gente eran completamente distintos. Había individuos de distintas nacionalidades, cada uno hablando su propio idioma. Tenían peinados peculiares y estilos de vestir inusuales. Después, se reunió en el aeropuerto con su tío y su primo:


—¡Hola hombre! Bienvenido a Estados Unidos. —saludó su tío.

—¡Hola Ami! —le dijo su primo luego.


Ami estaba tan emocionado que no sabía qué decir. Comenzaron a caminar hacia el auto de su tío y luego se dirigieron a Worcester, Massachusetts, donde Ami estaría alojado por un par de semanas en la casa de su tío.

Cuando llegó allí, el paisaje era distinto. Era otoño, todo parecía mágico. Había árboles majestuosos con hojas de todos los colores del arcoíris: amarillas, rojas, verdes, etc. Además, la gente no se asemejaba en nada a la gente de Nueva York; se les veía mucho más naturales. La mayoría vestía de manera sencilla y algunos, especialmente los jóvenes, llevaban ropa deportiva, como pantalones holgados y camisas anchas, junto con gorras y sombreros de diversos colores, además de varios estilos de calzado.

Bueno, ahora hablemos un poco sobre la vida de Ami en Worcester. Su primer empleo fue como lavaplatos, luego trabajó en otro restaurante, nuevamente como lavaplatos; después, se encargó de tareas de limpieza, más tarde se convirtió en operador de máquinas de productos de plástico y, por último, su último y mejor empleo fue en una de las empresas más destacadas de Worcester, llamada Polar Beverages. ¿Y sabes qué? La entrevista para que Ami ingresara a esa empresa fue muy sencilla:


—¡Hola Ami! ¿Cómo estás? —preguntó la secretaria de la empresa.





—Bien, gracias. —respondió Ami.

—¿Cuál es tu nombre completo?

—Soy Ami Angel Heaven.

—¿Cuál es tu número de teléfono?

—Es el 777 7777.

—Gracias Ami. ¡Ahora dame tu dirección!

—Vivo en Sky Heaven Avenue.


—¡Gracias Ami! ¡Bienvenido a Bebidas Polar! —dijo ella con una hermosa sonrisa en su rostro.


—Muchas gracias. —respondió Ami con otra sonrisa radiante.


Como mencioné, su entrevista fue muy simple. Entonces, Ami se dirigió a su puesto de trabajo y comenzó su capacitación para operar la máquina. Todo en esa empresa era sumamente agradable. Conoció a nuevas personas, empezó a ganar un mejor salario, que ascendía a unos 350 dólares por semana, y recibió un nuevo uniforme. Incluso compro un auto azul marca Hyundai. Ami había comenzado una nueva vida en Worcester con este trabajo tan agradable y emocionante. Estaba feliz, pero aún había algo que no podía olvidar. Sí, nuevamente su amor, sí, su novia de cabello rubio, aquella que dejó en su país natal, en ese valle entre las montañas de Medellín, Colombia, ¿recuerdan?

Entonces, de repente, tomó una decisión. Pensó en viajar de regreso a Colombia, no solo para reencontrarse con su amor, sino también para continuar con sus estudios en idiomas y artes. No esperó más. Compró su boleto y programó su viaje para su cumpleaños, el 26 de abril.

Un día antes de partir, se despidió de sus compañeros de trabajo. Su hermana lo llevó al aeropuerto y allí esperó casi una hora y media. Luego, abordó su vuelo con destino a su país, Colombia. El vuelo duró alrededor de cuatro horas hasta llegar al aeropuerto de la ciudad de Medellín. Al bajar las escaleras del avión, besó la tierra de su país y entró al aeropuerto, donde su familia lo esperaba.

Cuando llegó a casa de su familia, todo le pareció extraño. Todo se veía diferente, ya que se había acostumbrado a vivir en los Estados

Unidos. Su estilo de vida era diferente; pensaba como un monje, ya era una persona muy espiritual y no tenía interés en beber ni en ir a fiestas. Su vida había cambiado por completo. Solo quería estudiar, terminar sus estudios, conseguir un trabajo y casarse.

Después de uno o dos meses, comenzó sus estudios de idiomas en la
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